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Plant® voider the DER Ministry 
for Heaiyy Machine Construction 

Ao miN ADMINISTRATION FOR EQUIPMENT 
FCE HEAVY INDUSTRY 

Plants under ABT^MIUS 

GU5 Frsts^Uo Sehmiedewerke 
"Heinrich Fink»*| Wisnar 

0U5 Flanschenverk und Gesenkschaiede 
"Auf Frledensii&oht*'| Debits 

GUS Erfurter Qesenkschmisde "Rosa 
lAixenburg" 5 Erfurt 

GUS Press»Uo Schmiedewerk *Sinheit"| 
Branderbisdorf 

ABUS Schwenaaschinenbau "Reinri^ 

Rau" I Wildau 

ABUS Kranbau Ebersvaldei Eberswalds 

ABUS Maschinenfabrlk und Eisengiesserei 
Dessaui Dessau 

ABUS Foerderanlagenj Koethen 

Ai^US Maschinenfabrikj Nordhausen 

ABUS Laipziger Stahlbau und Vorainkereij 
Ijeipaig W 35 

ABUS Stahlbau Leipzig (Mannesmann)! 
Leipzig 0 29 

Foerderanlagen Leipzig; I^ipzig W 2h 
ABUS Peniger Haschinenfabrik| Penlg 
Total Plants under ABUS'-GUS 
Plants under WB ABUS 
Traiwiportanlagen; Leipzig 
Foerderanlagenbau; Magdeburg 
Wiitra«¥erke; Wuraan 
Hebezeugwerkf Sebnita 
Kranbaui Koethen 

Hebezeugwerk; Suhl 

Saalf elder Hebezeugbaug Saa^feld 
Schaalkaldener KraJibauj SohmalkaMoii 
Clement-Gottiimld^Werkei Schwerrin 
Vogtlo Aufzugsbauj Itylau 
Hesna^Werke; Luisenthal 
Waggonbau Weimar; Weimar 


Noafesr of Number of 1953 Planned 
Plants Effq>Iayees Production 
30 Noy^g2 la 1^000 DM 


1 

358 

l*,Ol»2 

1 

517 

11*,670 

1 

llt2 

1,116 

1 

1,779 

37,213 

1 

3,80U 

1*3,830 

1 

1,936 

17,799 

1 

2,lU( 

ll*,ll*8 

1 

1,561 

11,603 

1 

1,876 

22,571* 

1 

l,5li2 

i7,a28 

1 

1,838 

16,1*30 

1 

1,026 

11,01*8 

1 

1^726 

21*55.1 

13 

20,Ull( 

233,1*52 

1 

3U9 

3,216 

1 

851 

13,3U9 

1 

251 

2,880 

1 

715 

7,771 

1 

632 

8,627 

1 

261 

2,305 

1 

337 

3,265 

1 

5U0 

6,390 

1 

981* 

7,11*3 

1 

268 

2,053 

1 

170 

1,832 

1 

3,576 

1*7,105 
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Plants under the PER Ministiy 
for Heavy Machine Construction 

Hasdhinenfabriki Aschersleben 

Oiessereii Berlin-«Lichtenberg 

Bergbaumesehi^enwerki Seahsusen 

Yemsgi Altenburg 

Auer Verkseugbeui Aue 

HMchlnenfabrik Gothai Gotha 

Getriebefabrlk C<»wlgj Coewlg 

Kupplo Uo Triebwerfcebauj Dresden 

Oetriebewerk Chemnlti; Cheimitfi 

Qetriebewerke Leipsigi Iieipsig 

Thueringer Stahlbaui Gisperslaben 

SaeohSo Brueeken>» und Stahlhochbauj 
NlederaedlitB 

Eisenbau Leipsig; Laipsig 

Stahlbau Halle; Halle 

Stahl*- und Apparatabau; Magdeburg 

WB Merseburg; Merseburg^ 

Iangej> lorake Uo Coo; Heidenau 

Getrlebework Wemigerodei Wernlgerode 

Plants under WB AB8B 

P lants under WB D OS 

Aiomen-^Elsenverke 

Britzer Eisenwerk 

Eisenhsicinerfierki Dresden^Doolsschea 

Eioangieaserel; Bernburg 

Eisengiessereij Halnichen 

Verelno TorgeloHor Gieasereieni Torgelow 

Elsenhuette Ortrand 

Eiaenwerkj Amatadt 

Eisenwerk; Klelniiittenberg 

Eisen- und EmailUerwerk; Tangerhuette 

liilisabethhuette , Brandenburg 

SECRET 


Number of 
Plants 

Number of 
^nployees 
30 Novo52 

1953 Planned 
Production 
in 1*000 m 

1 


2,368 

1 

8R6 

3,712 

1 

1,020 

6,21*3 

1 

505 

1*,61*0 

1 

307 

1,077 

1 

916 

It, 576 

1 

786 

6,732 

1 

1»56 

3,206 

1 

239 

1,305 

1 

1,13U 

13,139 

1 

883 

9,398 

1 

1,852 

19,110 

1 

1,106 

1U,000 

1 

591 

6,037 

1 

757 

11,059 

1 

302 

3,5?1* 

1 

1*5 

338 

1 

225 

1,221 

30 

21,1*07 

217,691 

1 

505 

3,226 

1 

612 

2,872 

1 

71*5 

5,226 

1 

295 

1,705 

1 

55 

ItOli 

1 

1,2U6 

6,1*05 

1 

11*2 

1,075 

1 

311* 

3,2li7 

1 

202 

1,779 

1 

1,221 

8,972 

1 

288 

2.175 
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SECRE1? I 


Planta imder the DDE HinistKy 

For Heavy Machine Construction 

Number of 
Plitnts 

Humber of 
Bmployeea 
30 

19$3 Planned 
Productioo 

In 1.000 m 

Fero Uckermuender Oiessereien 

1 

1»76 

3,089 

Keulahuette KrauschHits 

1 

9U1 

12,95U 

Ludwigahuette 

1 

170 

912 

Fero CheHnitaer Gieaaerelen 

1 

1,263 

9,307 

Qubener Bisenwerke 

1 

216 

1,296 

Biaengieaserei Meeranei Meorane 

1 

109 

1,055 

Bieengiesaarei Coswig; Coeid^g 

1 

92 

811 

Radeberger Blsengiesaereli Radeberg 

1 

95 

680 

Eisenwerke Sehoanheiderhinotoerf Sehoen«> 
heiderhasmar 

1 

1»23 . 

2,0til) 

Bemadorfer Biaenwarkj Bemadorf 

1 

388 

3,1)20 

SaechJo Feuerloeachgaraetefabrik und 
Eiaengieasereii DoebelA 

1 

101 

686 

Bisengieaaereli Cheznnits 

1 

281 

1,81)1) 

Kiaengieaaerei und Maschinenfabriki 
Weiaaenfela 

1 

80 

U88 

Eisenwerk Biter lain 

1 

89 

909 

Spreraberger Eiaenglesaereii Spramberg 

1 

191» 

862 

Eiaengiesaerei und Maachinenfabriki Koethen 

1 

353 

1,953 

Prenslauer Elaonuerkj Prenslau 

1 

180 

1,91)1) 

Giaaaerei Fackel 

1 

51»5 


Stahlgieaaerei Copita 

1 

1j73 

3,557 

Stahlguaawarkj Ketachendorf 

1 

1)20 

1,393 

Stahlwerk Georg Schaara 

1 

323 

1,366 

FAGl Potadasn 

1 

89 

1,169 

Qieaaerei und Blsena^ lto*en«Maerits$ 
Waren^Muerita 

1 

286 

3,323 

Vero Motallgusaiierkes Dresden 

1 

501 

l),351i 

Velnetaerk 

1 

79 

667 

taicht»etallgiesaerel| Annaberg 

1 

113 

1,368 

Ssiechan Metallwerkf Freiberg 

1 

178 

3,851» 

Buntmetallgusa Halle; Halle 

1 

120 

1,937 

Leicht* und Schesrmetallguaai Finatemalde 

1 

68 

1,117 


SKC8ST 
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SEOIIST 25X1 A 


Plante under the DIB Hiniitiy 
f<w Heavy Machine Conetruction 

Humber of 
Plants 

Number of 
Bmployees 
30 Nov*52 

1953 Planned 
Production 

In 1,000 Hf 

Koklllanguaei Kletn«IIaehnair 

1 

h6 

510* 

Qioaserel und Modallbaa; Wemigerode 

1 

563 

3,999 

Hodallbaai Dessau 

1 

228 

1,U07 

SaechSo Modellbauhe^^ 

1 

i»90 

3,1*22 

Fachanatalt XUer Glesaereinesan 

1 

19 

1*51* 

Biaemmrki £rla 

1 

3Q0 _ , , 

1.391 

Total Flanta under WB QDS 

1»6 

15*917 

120*081 

Total Plants under MAIN AmiNISTRATTON 
m BQUIPMENT FOR HKAVT INDtSTRT 

B9 

57,738 

571,229 

Bo HMM AWIHISTOATIOR FCR EQUIPMENT FCR 

THE CHEHICAl., CEfSAHIC AND FOOD INDUSTRIES 



D^Batrleb* Bagou 

Maachinen» und Apparatebauf Stassfurt 

1 

2,53I» 

69,569 

Haschinenfabrlk Halle | Halle 

1 

2,658 

30,321* 

Krste OheBnitser Maschlnenfabro i Cheranitsr 

1 

. 1,789 __ 

23,998 

Total D^Betriebe Nagexna 

3 

6,981 

123,891 

Plants under ?fB Nagena 




Beeskbv^Werki Beeakov 

1 

im 

820 

^Wchinenbau Burg| Burg 

1 

226 

1,019 

Maschlnen- und Apparatebau Magdeburgi 
Magdeburg 

1 

319 

3,651 

Muehlenbau Wittenbergi Wittenberg 

1 

717 

1*,^8 

¥aka-Werke| Halle 

1 

W5 

l*,107 

Maechinenfabrik Sangerhauseni Sangerhausen 

1 

1,275 

25,853 

MaschinenTabrik Nlkcw-Belojannia Erfurt* 
Erfurt 

1 

9li5 

6,922 

Haehlenbau Dresdeni Dresden 

1 

1,610 

12,029 

Tabak-^und Industrlee^chiBens Dresden 

1 

1,310 

6,271* 

Haschinenfabrlk HeldSR^aj Heidenau 

1 

568 

lt/59 

7«rpa lio Schokoledemaiichinonfabrik Dresdeni 

Dresden ^ 

705 

2,990 

Enallleguss Red^Deuli Redebeul 

1 

569 

U,31*9 

Miiaehlnenfebrlk und Elsengiesserei Wurxeni 
Uursen 

1 

560 

3,362 

Hasehlnen» und Appiretebau Orlsnuii Qrl]im<ai 

1 

9U8 

6,lt80 


SECRET 
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Plants under the DIB VUxA&iry 
for Ifeery Machine Copstructlon 


lluznber of Number of 1953 Planned 
Plants Bnplcyeea Production 
30 Koro52 in 1^000 M 


DKK Scharfensteini Scharfenstein 
Germania ChcRnnlta 

Apparatebau fuer Kaelte und Waeymej 

Behaelter- und Haschinenbauf Mittveida 

Brauereinasehinenfabriki Halls 

Total Plants under WB Nagema 

Plants under WB IBH Bau» und Keramikmas chlneD 

IPH Hartserklsinerungsiaasohinenbau; Teltcnr 

Zementformenbau Gubeni Quben 

ZiegeXelmasehinen Magdeburg 

Baumaschinen Qaterslabeni Qatersleben 

Betonmischerbau Regulusi Neustadt/Orla 

Thuringia Pelnkoramitoraaschineni Sonneberg 

Keramiknaschineni Steinach 

Keramifcmaschineni Katahuette 

^Kema** Keranlkmaschinenf Goerlits 

Baunuuaichlnan Hadobergi Eadeberg 

^Ebarno” Baustoffinaschineni Kilenburg 

”Haaet" Hartzerklelnerungsmaschinen und 
Ziegeleimaschinen Zuiokauf Zulckau 

total Plants under WB I3H Bm- und 
Keramikmaschinen 

Supplementa ry List of D^^Betriebe N agama 

2 

KE Oenussmittelmaschineni Dresden 

SE Kaalte-luft- und wacrma^technische 
Anlagens Halle 

Pro.lektierung und Anlagenbau Ch«ni 0 | Dreaden 

Total D^-Batriebe Nagema 

Total Plants under MAIN ADMII^IISTRATION 
FOR EQUIPMENT 7(B THE CHEMICAL, CERAMIC 
AND FOOD INDUSIEIES 


1 

1,071 

13,191 

1 

918 

10, {^,3 

1 

298 

5,l2i3 

1 

2h0 

5,01,5 

1 

152 

1,089 

19 

13,030 

121,691, 

\ 

1 

201 

2,U9 

1 

92 

5i6 

1 

122 

1,011, 

1 

357 

3,lt71 

1 

191 

1,14»0 

1 

707 

6^9h2 

1 

238 

2,390 

1 

177 

2,55It 

1 

711» 

8,216 

1 

lilt 

2,806 

1 

61,7 

6,11,3 


533 

6,027 



12 

lj,093 

1,3,938 

1 


- 

1 

- 

as 




6 

6,9P1 

123,891 

1 

! 

2hsl0li 

269.523 


SEGREi 
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Plants under the BER Ministry Number of Number of 1953 Planned 

for Heavy Machine Construction Plants Employees Production 

_ . gQ m 1^,000 m 


Go MAIN ABMINISTRATXON FOR EOUIPT-IENT FOR 
THE TEXTILE AND PRINTING INDUSTRIES 

D*Betriebe Textima und Polygraph 


TWctliu Naohmasehlnemferk} Wlttenberge 

1 

1,268 

7,219 

Taxtiraa Naehnftschlnentierk} Saalfeld 

1 

51*7 

3,622 

Teactima Naehntuchlnantreric} Altenburg 

1 

l,Wi9 

11,978 

PolygTa Falx> und Reftmaschinamiexic) Laipslg 

1 

1,1*61* 

7.365 

Total D-Batrieba Taxttma und Polygraph 

u 

1*,728 

30,1811 

Planta under WB TacKtima 




Spinn* und Zwimmaschinenbaui Charanits 

1 

1,703 

9,598 

Spiimereimaschinenbau^ Chesmita & 

Laisisig 

1 

1,691) 

622) 

i1*,3S6 

Bund- und Flacbstrictaaschinenbaui Cheamita & 
Rundulrk- UoRandstrickmasohlnonbaui Mlttuelda 

1 

51*6) 

212) 

2,81*1* 

Wirkaasehinenbaui ChexBnita & 

Oberlungiilts 

1 

1,311) 

25U) 

8,567 

Wirkmaschinenbaui LjhBbaeh k 

Apolda 

1 

220) 

11*7) 

2,261* 

Webatudilbauf Orossenhain 

1 

U85 

2,91*3 

Wobstuhlbaui Chexnnits 

1 

791* 

3,839 

Webstuhlbaui Neugarsdorf 

1 

610 

3,521 

Schaer- und Spulmaschinenbau Kaondlerj^ 
Burgstadt 

1 

205 

968 

Textilnaschinenbaui Oelsnits 

(w/fepinn^-UoZirijrnereiKiasch^boi Cheranits) 

- 

178 


Textilraaschinenbou Gera| Gera 

1 

219 

2,903 

Taoctilroaschinenbau Zittau| Zlttau 

1 

1*80 

U,699 

Textibsaschinenbau Au6| Aue 

1 

379 

2,826 

Spisndussenfabriki Groebsig 

1 

119 

1,531* 

Tea:ti3aaschinenbau| Olbersdorf 
(w/Textilmaschinenbaui Zittau) 

- 

185 

“ 

Spindelfabriki Vartha 

1 

322 

6,225 

Spinnfluegelfabriki Neudorf 

1 

197 

2,61*6 

Drahto- und Kratienstoffuerki Hlttveida & 
l^atsanfabriki Leisnig 

1 

132) 

8U) 

5,383 

Speslal-Naebmasehinenverki Llmbach 

1 

1*1*2 

1,91*0 

Naebraaschlnentellserki Dresden 

1 

1,293 

2,212 
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SECRET I 


Plants under the OEft Hinlstiy 
for RssTjr Haehlne Construction" 

Euabar of 
Plants 

Humber of 
Employees 
30 NoTo52 

19S3 Planned 
Production 
in i«ooo m 

Srsta Chmn» Strick3mBehinenfab2iJk:| 

Ch«mnits 

1 

111 

275 

Textlljuuiehisienbftai CriiRmltscbm 
(v/TttxtlljBasehlmntmiii 0«r«} 

- 


aa 

KrAt««»fabrlk| leustAdt/drla 
(«/torattetifabrik| Laittiig) 


1?2 

- 

total Plants undor WB tactlM 

19 

13,Oti3 

79,7U3 

Plants under ?VB Polygraph 

Paplermuiehineniierkai Freiberg 

1 

927 


Biiehbinderei»aschineRw<»| Xslpaig 

1 

1*303 

10,221 

Partaaio Fapierf«rftrbeltung»ttiasch5jaaaw»rk 
Bautsani Bautaen 

1 

388 

ti*19li 

ICartoimagaimuscbimM KAK&j Draadan 

1 

ta6 

2,191 

DruckBasohlnemro Vietorlai Haidanau 

1 

702 

5,936 

Draetamachinamo Planetai Radabeul 

1 

891 

Ii,878 

ZiffamdruckMarkai Aaehersleban 

1 

- 

631 

Orubkautcnatanaark Leips^^l Laipalg 

1 

232 

2,215 

l)ruckarai»a»cbinanw« Uni-rersali Lalpiig 

1 

381» 

2,788 

Graph, Maachinm Berlini Berlin 

1 

lti6 

2,320 

Plamag Plaaani Plauan 

1 

l,33i» 

1»,780 

Maachinatjfahrik R« W, Horoi Taueha 

1 

89 

?61» 

T Dnickaa Schaallprassanfetorik} Laipaig 
( (ir/Buchbiadaraiwaschinanb^^ Leipaig} 

- 

107 


T Eadebaular fSagohinenfabrik Koohig & Co,j 
EadabanI 

1 

- 

1,717 

T Maachinanfabrifc Georg Spies® BogananJAgw- 
librki Laipelg 

total Plants under WB Polygraph 

1 



lib 

«*919 

51i,881 

SuppleMentairys 

IE Tesctilmaschinan 

1 

m 

- 

total Plants under MAIN ACiCtlOlSIEAtlON 
?€R EQOIPMEOT FCR THE mtll^ AND 
PRIBTING INDIBIEIES 

38 

2li*690 

I6it,808 


SECRET 


Approved For Release 2001/11/21 : CIA-RDP80-00810A001 100030006-0 



Approved For Release 20D1^1721 : CIA-RDP80-00810A001 100030006-0 


SECRKT 

Planta U3id«r the IDR Minletary 
for Heavy Wachlne CongtnKition 

D« MAIN AimNISTRATION FOR PCJKER AND 
POWER MACHINE ‘JONSIRUCTION 

DoBetriebe g K M 

EXM Dieeelttotoreniierki Roetock 

EXM Bergnuum^Borslgi BerlLn««WilhelBsruh 

EKM OcNnrlitser Mesehimnbeu| Ooerlits 

EXH Hesehlnenfabrilci Zwickau 

EE &aftwerk8bau| Berlin^Wilhelmaruh 

Plante under YVB EXH 

Dasoplkeseelbrn Meeranef Haerane 

Xesselbau Neuzoarki Heumark 

Dampfkeseal Hohenthurni Hohenthurm 

Kaeehinen» und Banpflceeaelbaui Qera 

Deapfkeeselbaui Dresden-Bebigau 

Xessel» und R<toleitungebau| Aeehersleben 

Mitteldeutschcnr Feuerungebauj Leipzig 

Feuerungebaui Greie^'Doelau 

Roetbescho Anlageni Bautzen 

Echlsjasoheidungsgesoi Zeite 

Babcock; k miccncj Halle 

Hohrleitungebaui Bitterfeld 

Kesael* und Apparatebaui Rathenow 

Eohrleitunge* und Apparatebaui Finov 

Kompreaeoren^ und Funpenwerkei 

l^mvpenfabrik Oschearelel^l Oscheraleben 

ApoUowerk Goesenitzi Goesanitz 

Praezisa Zahnradpai Cheemitz 

Fuarpenfabrik Salzwedeli Salzwedel 

Qeraer Xoipreesoreni Gera 

ivenapresBorenbau Brandenburgi Brandenburg 

Xcstpreaeorenbau Bamevitai Baimewitm 

gpeeialpuqpe Berlini Berlin 

SECREl 



25X1 A 

Number of Number of 1553 Planned 
Plante Eb^lo^eee Production 
30 Noy^52 in 1,000 PH 


1 

2,ia8 

16,322 

1 

h»699 

63,226 

1 

2,208 

19,37U 

1 

1,295 

I5,llt6 

1 

- 


1 

1,003 

27,297 

1 

285 

5,371 

1 

l,lt98 

29,1»35 

1 

1»98 

5,979 

1 

1,093 

18,761 

1 

h79 

li,92U 

1 

81(8 

11,352 

1 

9^9 

12,528 

1 

250 

2,327 

1 

128 

3,032 

1 

156 

It, 320 

1 

2,753 

25,355 

1 

W»5 

9,769 

1 

1,135 

9,911 

1 

1,507 

7,637 

1 

1(29 

5,187 

1 

335 

5,329 

1 

271 

2,659 

1 

320 

8,127 

1 

1«01 

5,985 

1 

261 

U,Uot( 

1 

328 

3,328 

1 

36 

590 
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SECRET 


Plants tinder the DIE Ministry 
tor Hsttfy Machine Construction 

Number of 
Plants 

Number of 
En^loyeas 
30 Hoto52 

1953 Planned 
Production 
in 1,000 BM 

Puidpen tind Geblaesei Leipsig 

1 

^?o8 

9,321 

Elbe^Werk Hosslau; Hoaslau 

1 

i,5of 

11,633 

Maschinenbau Halberstadti Halberstadt 

1 


5,303 

Dieselmotorenverk Leipsigi Leipsig 

1 

375 

3,008 

Motorenwerk Cunewalde; Cunewalde 

1 

1»75 

5,822 

Turbinenfabrlk Dresdenj Dresden 

1 

675 

7,(tf0 

Turboverke Meissen; Meissen 

1 

7U 

7,888 

Ventilatoren und Apparate; Erfurt 

1 

i/m 

13,337 

Sprio«Werke Holshausen; Holshausen 

1 

5u 

6,791 

KE fuer Energie- und Kraftiaeschtnenbau; 

Halle 

1 

- 

- 

Berliner Lok* und Kesselbau; Berlin 

1 

352 

2,961» 

Total Plants under MAIN ADMINISTRATTON 
fast T<Mm AND POWFE MACTtlNE 

CONSTRUCTION 

39 

33i,U72 

U00,792 

Eo MAIN ADfTNISTRATION FOR TOOL MACHINERI 
CONSTRUCTION 




D-Betriabe W M W 




herkseugmaschinenfabrik; Aschersleben 

1 

1,507 

15,518 

Waalfilagerfabrlki Ronneburg 

1 

263 

6,968 

WaalBkoerperfabrik; Bad Liebenstein 

1 


8,00lt 

Thueringer Kugellagerfabriki Zella-Mehlif* 

1 


6,539 

Maschinenfabrik "Jo Scheer"; Mauselwits 

1 

l,lt68 

1U,200 

Waelslagerfabrlki Fraureuth 

1 

l,l»89 

15,912 

Niles-Workei Chenmits 

1 

1,633 

13,596 

Orossdrehiaaschinen "7« Oktober**; Berlin 

1 

1,886 

10,7ltO 

Berliner Werkaeugmaschinenfabrik; Berlin 

1 

1,733 

7,725 

WaelBlagerfabrik; Berlin 

Total D-Betriebe W M W 

1 

716 

5,137 

10 

12,lt02 

10U,339 

Plants under VVB<* W M W 




Drehraaschinanwerki Chemnita 

1 

1,165 

3,137 

Di'ohmaechlnenwerki Praital 

1 

U97 

3,099 

Dretffliaschinenwerk; Zaulenroda 

1 

3U3 

855 
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SECRET I 


PlsuAts under the DIB Minietxy 
for Beft'fy Keehine Construction 

Mumber of 
Plants 

Number of 
Einployees 
30 Nov.52 

1953 Planned 
Production 
in 1*000 DM 

Werkseugmaschinenfsbrlki Zerbat 

1 

535 

2,790 

Sohleif^osschineniferki Chesinlts 

1 

1,10** 

li.,626 

SchlaUnassehinenwerki Dresden 

1 

373 

1,851 

SchleifhAschinenwerki Berlin 

1 

U66 

1,890 

Werkiiougmjftschlnen und Vorrichtungsbsui 
Loipsig 

1 

li53 

1,711 

WerkzeugmsBchlnonfabrikj Trap tow 

1 

507 

2,3ii6 

Werkeeugmaschlnenfabriki Kaumburg 

1 

29k 

81,7 

Werkzeugmsscbinenfabriki Saalfeld 

1 

337 

1,187 

Blochbearbeitungamaischineniferki Gera 

1 

338 

2,1,76 

Blechbaarbeitungsnaschinenwerki Zeulenrods. 

1 

292 

1,611 

l¥esswerk| Bad Saleungen 

1 

2tU 

1,1,12 

Presswerki Morgenroethe 

1 

150 

1»583 

Hydro Preeswerks Dresden 

1 

391 

l,,250 

Freaswerki Brandenbiirg 

1 

15I» 

223 

Drahtwebstuhlbauj Neustadt/OrXg^ 

1 

329 

1,922 

BlechbeiurbaitaxigsiTuaschlnenHarkf Aue 

1 

l,35l» 

7,632 

KaltYerforBiungsmeschinenwerks CbaRBiita 

1 

391 

1,1,97 

Blechbearbeitungsreaschinenwerki Gotha 

1 

3U7 

9U0 

Ausbildungswsrki Chemnlta 

1 

903 

621, 

Werkieugroaschinenfabriki Magdeburg 

1 

556 

1,91,5 

Warkaeugmaschineni Rathenow-45oegalln 

1 

261 

- 

I>rohBiaschinenwerk| Leipzig 

1 

286 

1,91.7 

Fritz Heckert«Werks| Chejrmit^* 

1 

860 

3,773 

Fraeamaschlnenwerkei Leipzig 

1 

500 

1,959 

Zahnschnaideroaschinenfabrik Chemaitz 1 

910 

5,190 

Feins tmaschinenbauf Dresden 

1 

726 

3,266 

Werkzeugmaschinenfabrik Vogtlaadi Plauen 

1 

i/15 

3,129 

vJerkzeugmaschinenfabrik Hnioni Germ 

1 

363 

6,695 

Vierkaeugraaschinenfabrik Dnionj Chaimit«< 

1 

260 

1,922 

Bohraaschinenfabrikj Gera 

J. 

362 

2,297 

Bohrmaachinenfabrikf Kngeladorf 

1 

135 

911, 
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SECRET 


Plante under the DIR Minietry 
for Heavy Machine Construction 

Number of 
Plante 

Number of 
En^lpyees 

1953 Pluitwd 
Production 



30 Not,52 

in 1^000 DH 

Bohmeschinonfabrik; Saalfeld 

1 

37lt 

1,607 

Werkseugaiischinenfabrik$ Koethen 

1 

118 

1,051 

Werkseugmaschinenfabriki Hochlits 

1 

315 

1,889 

Verkaeugiftssohlnenfabrlki Cosvlg 

1 

276 

1,U15 

Ausbildunc;ewerk| Qera 

1 

369 

102 

Auebilduigsuerki Leipsig 

1 

338 

207 

To Blell KoO* Werkseu^iaschinenfabrlk} 
Zeulenroda 

1 

281 

1,896 

Wotftn und EiramermAnni Qlauehau 

1 

238 

1,277 

Drahtsiehmaschinenwerk; Gruexui 

1 

i»55 

4,563 

Werkseugm.%schinenfabrik| Bad Dueben 

1 

.120 

799 

Drehmaschinenwerk Schoenau| Chewiits 

1 

111 

561 

KTM; Chesnita 

1 

830 

3,880 

Total Plants under WB«»W M V 

w 

20,896 

100,765 

Total Plants under HAIB ADHINISTRATION 
FOR TOOL HACHIBSRY C0]!©TRtrCTI0H 

56 

33*298 

205,101» 

Grand Total » Plante under the DIR 
MNISIRT FOR IT’AVI MACHINE 

COMSTRGCTION 

259 

173.302 , 

1,631,456 


1 . 



Comment ; PossilDly VVB 
aale, Oberaltenburg 4, 


ABTTS headquarters which was located 


2o meaning of these letters is not indicated in 

tn^reporto 
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